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PROBOSZCZ PARAFII KRAKOW-WOLA 
JUSTOWSKA 
B. KAPELAN II KORPUSU W.P., B. WIEZIEN 
OBOZÓW KONCENTRACYJNYCH 


po ciezkiej chorobie, opatrzony Sw. Sakramentami, 
zmarł w dniu 3 maja 1969 r. w Krakowie 


w 66 roku życia. 


Wprowadzenie zwłok do kościoła parafialnego nastąpi 


we wtorek dnia 6 maja br. o godz. 17. 


MSZA ŚW. pogrzebowa zostanie odprawiona we środę 


dnia 7 maja br. o godz. 16, po czym nastąpi wypro- 
wadzenie zwłok na cmentarzu Najśw. Salwatora 


w Krakowie. 


KSIĘŻA, RODZINA, PRZYJACIELE, 
PARAFTANIE. 
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